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Aanvraag omgevingsvergunning. Kerkstraat 29 Casteren 


De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is binnengekomen: 

Casteren 

BLA-2016-0325 renoveren dak en dakgoten, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (monu¬ 
ment) Kerkstraat 29 

Ontvangen op 28-06-2016 

Aanvragen om vergunning liggen niet ter inzage. Tegen aanvragen om vergunning bestaan geen be- 
zwaarmogelijkheden. 

Bladel, 12 juli 2016 

Burgemeester en wethouders gemeente Bladel 
Voornoemd, 

De secretaris, drs. E.L.C.M. Mol 
De burgemeester, mr. A.H.J.M. Swachten 
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